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			4721

			RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2026, del viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula el informe de impacto ambiental y se modifica la autorización ambiental integrada concedida a la instalación de gestión de residuos promovida por Reydesa Recycling, S.L. en el Polígono Industrial Goiain (C/ Zabaldea n.º 1, n.º 3 y n.º 5 y C/ San Blas n.º 27), término municipal de Legutio (Araba/Álava).

			HECHOS

			1.– Por resolución inicial de 27 de julio de 2022 (AAI00404), de la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, se concedió autorización ambiental integrada a la instalación de gestión de residuos promovida por Reydesa Recycling, S.L. (en adelante Reydesa Zabaldea o la empresa) en el Polígono Industrial Zabaldea Goiain (c/ Zabaldea n.º 3 y n.º 5), término municipal de Legutio (Araba/Álava), emitida en el marco del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

			2.– Mediante Resolución de 10 de octubre de 2022, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2022_002, presentado el 7 de septiembre de 2022, consistente en la instalación de tres hornos para el análisis de materiales de Reydesa Zabaldea en la nave Zabaldea, 1.

			3.– Con fecha 11 de octubre de 2022 Reydesa Zabaldea solicitó modificación no sustancial de su autorización, consistente en la ampliación de los almacenamientos de residuos no peligrosos, con expediente AAI00404_MNS_2022_003.

			4.– Mediante Resolución de 3 de noviembre de 2022, se aprobó la modificación no sustancial que no requiere modificación de la autorización ambiental integrada, comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2022_001, presentado el 2 y 14 de septiembre y el 2 de noviembre de 2022, consistente en la cubrición de parte de la explanada existente entre los números 3 y 3B de la calle Zabaldea.

			5.– Mediante Resolución de 16 de mayo de 2023, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2023_001, presentado el 5 y 12 de mayo de 2023, consistente a implantación de nueva máquina con tecnología XRT en la nave II (parcela n.º 3).

			6.– Mediante Resolución de 14 de junio de 2023, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2023_002, presentado el 8 de junio de 2023, consistente en ampliar las áreas a cubrir mediante la instalación de tres marquesinas en aras de obtener más superficie de almacenamiento para el desarrollo de las actividades productivas.

			7.– Mediante Resolución de 28 de agosto de 2023, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2023_003, presentado el 17 de julio de 2023, consistente en la instalación de paneles solares en la cubierta de Reydesa Zabaldea para autoconsumo sin excedentes.

			

			8.– Mediante Resolución de 24 de enero de 2024, se aprobó la modificación no sustancial, comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2022_004, presentado el 20 de diciembre de 2022, consistente en un nuevo emplazamiento para la operación de valorización de plásticos, situado en C/ San Blas n.º 27.

			9.– Mediante Resolución de 26 de enero de 2024, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2024_001, presentado el 24 de enero de 2024, consistente en la instalación de un sistema de captación de partículas en la Nave Zabaldea, 3.

			10.– La empresa interpuso, en tiempo y forma debidos, un recurso de alzada contra la resolución anteriormente citada. En él, indica, en síntesis, que la Resolución de 26 de enero de 2024 está obviando el carácter del silencio que operó con respecto al incremento de la capacidad de almacenamiento para materiales polímeros y metales que opera desde el 11 de noviembre de 2022 para la instalación Reydesa Recycling, S.L en los números 3 y 5 de Zabaldea, Legutio y, en consecuencia, solicita que se incluya en la misma el incremento de la capacidad de almacenamiento para materiales polímeros (100.000 t/anuales) y metales (135.000 t/anuales).

			11.– Mediante Resolución de 6 de febrero de 2024, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2024_002, presentado el 30 de enero y 1 de febrero de 2024, consistente en incrementar la capacidad productiva de la planta de tratamiento de plásticos hasta las 149.000 toneladas año (un aumento del 49 %).

			12.– Mediante Resolución de 7 de febrero de 2024, se corrigieron los errores detectados en la Resolución de 6 de febrero de 2024.

			13.– Mediante Resolución de 10 de abril de 2024, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2024_003, presentado el 9 de abril de 2024, consistente en dar de alta en el apartado E.2.4.2. residuos no peligrosos producidos los LER 170101 «hormigón», LER 170107 «hormigón mezclado con tierras» y LER 170904 «otros residuos mezclados» asociados a los procedimientos específicos de suelos relativos a obras.

			14.– Mediante Resolución de 23 de septiembre de 2024, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2024_005, presentado el 8 de julio de 2024, consistente en la implantación de nueva máquina con tecnología XRT en la nave II (parcela n.º 3).

			15.– La empresa interpuso, en tiempo y forma debidos, un recurso de alzada contra la resolución anteriormente citada. En él, indica, en síntesis, que la Resolución de 23 de septiembre de 2024 está obviando el carácter del silencio que operó con respecto al incremento de la capacidad de almacenamiento para materiales polímeros y metales que opera desde el 11 de noviembre de 2022 para la instalación Reydesa Recycling, S.L en los números 3 y 5 de Zabaldea, Legutio y, en consecuencia, solicita que se incluya en la misma el incremento de la capacidad de almacenamiento para materiales polímeros (100.000 t/anuales) y metales (135.000 t/anuales).

			16.– Mediante Resolución de 15 de octubre de 2024, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2024_006, presentado el 24 de septiembre de 2024, trasladar los centros de transformación al exterior de la parcela de acuerdo al requisito legal de la legislación contra incendios.

			

			17.– Mediante Resolución de 29 de enero de 2025, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2025_001, presentado el 8 de enero de 2025, consistente en incluir el residuo tóner de oficina como residuo producido con LER-RAEE 160214-62.

			18.– Mediante Orden del consejero de Industria, Transición energética y Sostenibilidad de 6 de febrero de 2025 se estima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 23 de septiembre de 2024 anteriormente citada en relación con el expediente AAI00404_MNS_2024_005.

			19.– Mediante Orden del consejero de Industria, Transición energética y Sostenibilidad de 11 de febrero de 2025 se estima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 26 de enero de 2024 anteriormente citada en relación con el expediente AAI00404_MNS_2024_001.

			20.– Mediante Resolución de 17 de junio de 2025, se aprobó la modificación no sustancial comunicada por Reydesa Zabaldea, correspondiente al expediente AAI00404_MNS_2025_002, presentado el 4 de junio de 2025, consistente en la extensión de la red de hidrantes en la zona sur de la parcela.

			21.– Con fecha 30 de mayo de 2024, 17 de julio de 2025, 4 de septiembre de 2025 y 2 de diciembre de 2025 el titular de la instalación comunicó al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco su voluntad de realizar una modificación en la instalación autorizada, así como el carácter no sustancial de dicha modificación. Se adjuntó al efecto de la documentación AAI00404_MNS_2024_004, AAI00404_MNS_2025_003, AAI00404_MNS_2025_004 y AAI00404_MNS_2025_005 justificativa de la consideración de tal modificación como no sustancial.

			Las modificaciones comunicadas a este órgano consisten en lo siguiente:

			– AAI00404_MNS_2024_004: un nuevo permiso de vertido acorde a la situación actual para el emplazamiento Zabaldea 3-3B.

			– AAI00404_MNS_2025_003: sustitución de dos residuos producidos por la planta que aparecen en el apartado E.2.4.1 y E.2.4.2 (concretamente, LER 15 01 01 y LER 13 01 10).

			– AAI00404_MNS_2025_004: instalación de un separador de aluminio en la línea de separación de materiales poliméricos y adición de la operación de gestión R0402.

			– AAI00404_MNS_2025_005: gestión de las fracciones plásticas en las líneas de fluorescencia.

			22.– Con fecha 4 de septiembre de 2024 el titular de la instalación comunicó al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco su voluntad de realizar una modificación en la instalación autorizada. Se adjuntó al efecto de la documentación AAI00404_MS_2024_001 justificativa de la consideración de tal modificación como sustancial.

			La modificación comunicada a este órgano consiste en el aumento de la capacidad de almacenamiento de RAEE a 75 t (c/ Zabaldea n.º 1, n.º 3 y n.º 5) y el incremento del consumo de agua a 65.000 m3/año (c/ San Blas n.º 27).

			23.– Con fecha 8 de septiembre de 2025 Reydesa Zabaldea presentó documentación adicional al expediente AAI00404_MS_2024_001, donde se informa de la ejecución de una red separativa de aguas en la parcela de la planta de plásticos (c/ San Blas n.º 27).

			24.– Con fecha de 11 de septiembre de 2025 se remitió la documentación recibida por parte de Reydesa Zabaldea a URA-Agencia Vasca del Agua, al Ayuntamiento de Legutio y a Álava Agencia de Desarrollo, S.A. (AAD), solicitando informe de suficiencia de la documentación presentada.

			

			25.– Con fecha 2 de octubre de 2025, el órgano ambiental comunicó a Reydesa Zabaldea que la solicitud no cumplía la totalidad de los requisitos exigidos para su admisión a trámite, explicitó los términos en los que dicha solicitud debía completarse.

			26.– Con fecha 11 de noviembre de 2025, Reydesa Zabaldea presentó la documentación requerida.

			27.– Con fecha 12 de enero de 2026, el órgano ambiental comunicó a Reydesa Zabaldea que la solicitud no cumplía la totalidad de los requisitos exigidos para su admisión a trámite, explicitó los términos en los que dicha solicitud debía completarse.

			28.– Con fecha 6 de febrero de 2026 Reydesa Zabaldea presentó la documentación requerida.

			29.– Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Anuncio de 18 de febrero de 2026, del director de Administración Ambiental, se acordó someter a información pública, por un periodo de 20 días hábiles, el proyecto promovido por Reydesa Zabaldea, en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Tablón Electrónico de Anuncios del Gobierno Vasco con fecha 27 de febrero de 2026.

			30.– En el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado en el artículo 45 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en aplicación del artículo 79 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, con fecha 27 de febrero de 2026 se inició el trámite de consultas al Departamento de Salud de la Dirección de Salud Pública y Adicciones, la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, la Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno Vasco, la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Álava, la Dirección de Medio Ambiente del Departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Álava, AAD, IHOBE, Ura-Agencia Vasca Del Agua, el Ayuntamiento de Legutio, Goiaingo Administrazio Batzarra, la Junta Administrativa de Urrunaga, Recreativa Eguzkizalea (Eguzki), Ekologistak Martxan Álava y Asociación Áncora.

			31.– En aplicación al artículo 23.a) de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.6 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco solicitó informe el día 2 de marzo de 2026 a URA-Uraren Euskal Agentzia, a AAD, al Ayuntamiento de Legutio, a la Junta Administrativa de Urrunaga, a la Junta Administrativa de Goiain, a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, y a la Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Álava.

			32.– Finalizado el plazo legal establecido para el trámite de consultas en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con fecha 30 de marzo de 2026 se recibió el informe de la Dirección de Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Depósito Legal del Gobierno Vasco, con fecha 13 de abril y 18 de mayo de 2026 se recibieron informes del Servicio de Museos y Arqueología de la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Álava y con fecha 24 de abril de 2026 del servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la misma Dirección, con el resultado que obra en el expediente.

			33.– Finalizado el plazo legal establecido para solicitar informes a organismos competentes, se recibieron los siguientes informes:

			– Con fecha 8 de julio de 2026 se recibió informe de la Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Álava, donde se recuerda que el desarrollo del proyecto en todos sus aspectos ha de realizarse de manera compatible con la protección del bienestar y la salud de la población del entorno y ha de acogerse a toda aquella normativa jurídica y/o disposición administrativa que le resulte de aplicación.

			– Con fecha 26 de marzo de 2026 se recibió el informe del Ayuntamiento de Legutio donde se emitieron las siguientes observaciones relacionadas con la contaminación acústica.

			Respecto a las Instalaciones de c/ Zabaldea n.º 3 y n.º 5, se expone lo siguiente:

			– No hay evidencia de que, tras las superaciones reflejadas en el informe de ruido realizado por la ECA ACUSMED, enero 2024, se hayan implantado las medidas correctoras y de que hayan sido suficientes para que se cumplan los límites de inmisión aplicables a la instalación.

			– La Autorización Ambiental Integrada emitida con fecha 27 de julio de 2022 recoge que la mercantil deberá realizar las evaluaciones de los índices acústicos Ld, Le, Ln, LAeq, Ti y LAeq, 60 segundos con periodicidad anual. No se han aportado entre la documentación trasladada al Ayuntamiento con fecha 27 de marzo de 2026 informes de ruido posteriores al de enero de 2024.

			En este sentido, cabe señalar que Reydesa Zabaldea presenta en su PVA de 2025 el Estudio de los niveles de ruido ambiental originados por la actividad de Reydesa Recycling, S.L. planta de Reydesa Zabaldea, en Legutio (Araba/Álava), firmado con fecha 20-/01-2026, informando de que se ha realizado una actualización de los niveles de ruido ambiental generados en las parcelas n.º 1, n.º 3 y n.º 5 de la calle Zabaldea. A partir de los resultados obtenidos se concluye que la actividad da cumplimiento a los límites de inmisión establecidos para nuevas actividades en el Decreto 213/2012 tanto en suelo industrial como en residencial en los tres periodos de evaluación: día, tarde y noche.

			Respecto a las Instalaciones de c/ San Blas 31, se expone lo siguiente:

			– Se observa como deficiencia que el estudio de impacto acústico elaborado por Audiotec con fecha noviembre 2025 no modelice los resultados sonoros previstos en receptores ubicados en suelo residencial próximo, con el objetivo de prevenir posibles superaciones en los objetivos de calidad acústica de las áreas residenciales afectadas.

			El mencionado estudio de impacto acústico concluye que se cumple con los niveles de inmisión en periodo día, tarde y noche en los límites de parcela (niveles acústicos inferiores a 55 dBA) y en los receptores en fachada de los edificios del entorno (niveles acústicos inferiores a 50 dBA). El uso del suelo de los puntos receptores es industrial, por lo que los índices de ruido de referencia utilizados son para el área acústica de uso industrial.

			– Con fecha 5 y 25 de mayo de 2026, se recibió informe de AAD, cuyo contenido se incluye en el apartado E.2.3. Condiciones para el vertido.

			34.– Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que se con fecha 11 de marzo de 2026 con n.º expediente 2026/005805 se han presentado alegaciones por parte de la Junta Administrativa de Urrunaga, recogiéndose en el Anexo II de la presente Resolución las consideraciones de este órgano ambiental en relación con las mismas.

			35.– Con fecha 16 de junio de 2026, en aplicación del artículo 37 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, dichas alegaciones fueron trasladadas al Ayuntamiento de Legutio. Con fecha 8 de julio de 2026, el Ayuntamiento manifiesta que no se observan datos objetivos relevantes por el que modificar el informe municipal ya emitido con fecha 26 de marzo de 2026.

			

			36.– Con fecha 17 de abril de 2026, dentro del expediente AAI000404_DOC_2026_002, Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea) solicita la ampliación de la autorización de vertido provisional emitido por AAD.

			37.– Con fecha 25 de mayo de 2026, AAD emite la ampliación de la autorización de vertido provisional, estableciendo condiciones para la obtención de la autorización de vertido definitivo.

			38.– Con fecha 2 de julio de 2026 el servicio de evaluación ambiental incorpora las determinaciones del informe de impacto ambiental en la resolución de la autorización ambiental integrada. En él se determina que no es previsible que con la ejecución del proyecto se generen afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente. Por tanto, no se considera necesario que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

			39.– Con fecha de 13 de julio de 2026, y en aplicación del artículo 20 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, el conjunto del expediente se ha puesto a disposición de Reydesa Zabaldea incorporando el borrador de la Propuesta de Resolución elaborado por el Departamento de Medio Ambiente.

			40.– Con fecha 15 de julio de 2026 Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea) presenta alegaciones que se recogen en el Anexo III de la presente Resolución junto con las observaciones de este Órgano respecto a las mismas.

			41.– Asimismo, habiéndose registrado alegaciones durante el citado trámite de audiencia, con fecha 7 de agosto de 2026, en aplicación del artículo 20.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el conjunto del expediente se ha puesto a disposición de AAD, incorporando el borrador de Propuesta de Resolución elaborado por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

			42.– Con fecha 3 de septiembre de 2026 AAD remite un informe con las observaciones que considera oportunas en el marco de sus competencias. Las consideraciones de este órgano ambiental en relación con dichas observaciones se recogen en el Anexo III de la presente Resolución.

			FUNDAMENTOS DE DERECHO

			1.– El artículo 9 del RDL 1/2016, de 16 de diciembre, dispone que se somete a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en su anejo 1; y que esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.

			2.– El artículo 10 del citado RDL 1/2016, de 16 de diciembre, de título modificación de la instalación, determina que:

			«1. La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

			2.– El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

			

			El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. En caso de que sea necesaria una modificación de la autorización ambiental integrada, como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación, la comunidad autónoma procederá a publicarla en su diario oficial».

			3.– El propio artículo 10 de la citada norma, apartado 4, remite al desarrollo reglamentario recogido en el artículo 14 del RD 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la determinación de los criterios a tener en cuenta para la justificación de una modificación como sustancial o no sustancial.

			4.– Analizada la solicitud y la documentación remitida por el titular de la instalación dentro de los expedientes AAI00404_MNS_2024_004, AAI00404_MNS_2025_003, AAI00404_MNS_2025_004 y AAI00404_MNS_2025_005 por parte de los servicios técnicos adscritos al Servicio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y, tomando en consideración los citados criterios normativos, se consideran no sustanciales las modificaciones comunicadas debido a que ni el caudal ni la concentración de vertido, ni la producción de residuos superan en ningún caso los incrementos establecidos en la normativa de aplicación.

			5.– Analizada la modificación planteada en el expediente AAI00404_MS_2024_001 en las instalaciones de Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea), para la actividad de gestión de residuos en el término municipal de Legutio (Araba/Álava) se considera una modificación sustancial debido al aumento de la capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos y al incremento del consumo de agua.

			6.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi y en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y en lo relativo al expediente AAI00404_MS_2024_001, se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible.

			7.– En aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el proyecto de la nueva planta de tratamiento de residuos promovido por Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea) en la actividad de gestión de residuos en el término municipal de Legutio (Álava), se encuentra recogido en el Anexo II., Grupo 9.b-Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el Anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

			8.– La modificación de la Autorización Ambiental Integrada a través del expediente AAI00404_MS_2024_001 propuesta por Reydesa Zabaldea se encuadra en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ya que supone un incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias primas o energía. Por lo que la modificación debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

			9.– La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor.

			10.– En aplicación, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 11.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el artículo 14 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las Comunidades Autónomas dispondrán lo necesario para posibilitar la inclusión en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación de impacto ambiental previstas en la normativa autonómica, cuando así sea exigible y la competencia para ello sea de la Comunidad Autónoma.

			11.– En aplicación, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 23. a de la citada Ley 10/2021, de 9 de diciembre, cuando la competencia para emitir el informe de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la actividad se encuentre sometida al régimen de autorización ambiental integrada, el procedimiento de autorización ambiental integrada y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada se integrarán. Asimismo, el contenido del informe de impacto ambiental formará parte de la autorización ambiental integrada emitiéndose ambos pronunciamientos en el mismo acto administrativo.

			12.– Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático, se deberá realizar la identificación, descripción y evaluación de los efectos en relación con el cambio climático en los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que se desarrollen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

			13.– Las condiciones y requisitos establecidos en la autorización ambiental integrada de la instalación de referencia se modifican de conformidad a lo determinado en el resuelvo de la presente Resolución para para prevenir cualquier efecto ambiental negativo que pudiera producirse en virtud de la modificación proyectada.

			14.– La ejecución del proyecto por parte de Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea) deberá contar con las licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y/o comunicaciones pertinentes emitidas por el Ayuntamiento del municipio donde se ubica la instalación y/u otras Administraciones públicas competentes en sus respectivas materias.

			15.– Este órgano administrativo entiende que como consecuencia de la modificación sustancial y las modificaciones no sustanciales de la instalación comunicada es precisa una modificación de la autorización ambiental integrada de la que dispone la instalación para adaptarla a la modificación proyectada.

			16.– Tal y como dispone el artículo 72, concentración de trámites, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas: de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

			17.– Esta Viceconsejería de Medio Ambiente es competente para dictar la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en el Decreto 410/2024, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

			

			Vista la citada legislación y el resto de las disposiciones generales y de concurrente aplicación,

			RESUELVO:

			Primero.– Considerar como modificación sustancial sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada, a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, la modificación consiste en:

			• El aumento de la capacidad de almacenamiento de RAEE a 75 t (c/ Zabaldea n.º 1, n.º 3 y n.º 5).

			• El incremento del consumo de agua a 65.000 m3/año (c/ San Blas n.º 27).

			Segundo.– Considerar como modificaciones no sustanciales, a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, los proyectos de modificación comunicados, mediante los expedientes AAI00404_MNS_2024_004, AAI00404_MNS_2025_003 y AAI00404_MNS_2025_005, por Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea) en la actividad de gestión de residuos en el término municipal de Legutio (Álava).

			Tercero.– Aprobar parcialmente, a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el proyecto de modificación no sustancial comunicado, mediante el expediente AAI00404_MNS_2025_004, por lo que respecta a la instalación de un separador de aluminio en la línea de separación de materiales poliméricos.

			Cuarto.– Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el anexo y siempre que se adopten las medidas protectoras y correctoras establecidas en la presente Resolución, así como las planteadas por el promotor que no se opongan a las anteriores, no es previsible que con la ejecución del proyecto se generen afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente. Por tanto, no se considera necesario que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo II.F de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

			Quinto.– El titular de la instalación podrá llevarlas a cabo sin perjuicio de la obtención del resto de autorizaciones o remisión de declaraciones responsables o comunicaciones sectoriales que sean legalmente exigibles.

			Sexto.– Modificar, en los términos determinados en el Anexo I de la presente Resolución, los siguientes apartados de la autorización ambiental integrada de continua mención:

			• Primero (descripción de la actividad).

			• Tercero:

			– E.1.1. Residuos admisibles.

			– E.2.3. Condiciones para el vertido.

			– E.2.4. Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

			

			Séptimo.– Requerir a Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea) que dé respuesta a los siguientes aspectos en los plazos definidos a continuación:

			• Antes del 7 de noviembre de 2026, fecha en la que se caduca la autorización de vertido provisional concedida por AAD, deberán tener ejecutados los trabajos que se indican en dicha autorización, informar de la finalización de los mismos a este órgano ambiental y a AAD y solicitar a este último la tramitación de la autorización definitiva de vertido. Si en el plazo indicado de vigencia de la autorización de vertido provisional, la empresa no puede realizar los trabajos por causas debidamente justificadas, podrá solicitar a AAD la ampliación del plazo de validez de esta autorización de vertido e informar de este hecho al órgano ambiental.

			Toda esta documentación requerida se aportará a través de Mi carpeta dentro del expediente AAI00404_MS_2024_001. Si este expediente ya estuviese cerrado, se abrirá un expediente de Aporte de documentación mediante la aplicación informática puesta a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi especificando que es documentación vinculada al expediente de solicitud inicial mencionado.

			Octavo.– Notificar la presente Resolución a Reydesa Recycling, S.L.

			Noveno.– Notificar la presente Resolución a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

			Décimo.– Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento de Legutio, para su conocimiento y a los efectos oportunos y, en particular, el de posibilitar la obtención de otras licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y/o comunicaciones concurrentes y legalmente exigibles.

			Undécimo.– Ordenar la publicación del presente informe de impacto ambiental y autorización ambiental integrada en el Boletín Oficial del País Vasco.

			Recursos:

			Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2026.

			El viceconsejero de Medio Ambiente,

			JOSU BILBAO BEGOÑA.
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E:2.4.2 Residuos no peligrosos.

Los residuos no peligrosos deciarados por el promotor son os siguientes:

Nortbre del Resco cédgoLER Froseso asedado e
Todas dedepradora 00814 Depuracién El

Asimismo, se podrén generar los siguientes residuos procedentes de los dferentes procesos de
gestion

Fredicsin

= [E————— Frovesogenerader Visegumin s

101202 Metms leos
10120 Metmlesnoféeos

mezsas e materaes) Vdorzcin (R4) | 114250
lorary | prosssenes el imamens
i g rescuos asirce
& los_ expeifcados en &
chage 18 12 1 ‘Separacin de metales
Minerls sor o, rena,
01200 | Mneres
Ovos residues_(noidas
mezmas e mraes) .
| Py Pi] Eiminacin 05) w70
ecann 6 reschuos asirce
s espeitcasos en &
chago 1812 11
191201 | Plisicoy cacho ‘Separcin de mateisks | Valorzacén (5 15
polméricn e resdios
191212 | Concentadodecae Pesaios y perosae VFU | Valorzaoén (R4 ams
Residios combusties | Preparadn &
101210 | (comeitle daade o8 | combesdervadosde | Valorzaén (R1) om0
foeciosey ez, (COR), ore y
Sepracin de PG &
101212 Rehmodecasoaite | faspesai e | St 09 w2150
Fracai de saida de i fnea Generacén e RAEE.
0o e RAEE . (RAE escontamoades 1
fr—-) VALORZABLES
Téner tias sin comporerte
w1 o
100210 Caves Crtos Imeesos El
Pias acainas (xceplo .
100904 ot Descontaminacin e i
00210 Aostemveriomimiste | A" o 09 B
101205 Voltre derb 5
101207 Madeasnconaminantes s
101200 | Contapesos B
Bteias fomadas por piss
Moty | Bt fom 0
10101 | Papely Cartin asimizie e o

ey





OEBPS/image/AC21440500132.png
coordenadas faciltadas, sino que se vieren al colector general de pluvales del poligono (como asi
recoge Alava Agencia de Desarrolloen el punto tercero delinforme a organismos compefentes que nos.
han hecho legar conjuntamente junto con a propuesta de resolucign)_Por tanto, es conforme la
modificacién de Ia tabla para sacar dichas aguas del PV3 y generar un PVS, ya que dicha corrente
tene un purto de vertido independiente.

Las coordenadas del punto de enfronque (PVS) de la salita de Zabaidea al colector de pluviales
e Alava Agencia de Desarrollo es 0 X'528793 : 4754008,

Respuesta: Se trasiada la alegacién a AAD debido a que es el Srgano competente en materia de
vertidos. En el Anexo I se recogen las Respuestas de dicha enidad. Se procede a modificar of
contenido de Iaresolucion en los términos sefalados por AAD.

Alegacién .2 9: Segin el marco normativo actual, los residuos trasladados dertro de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco, que carece de reglamentacion de traslado de residuos intracomuniaria
‘especifca, también han de cumpir con Real Decrefo 553/2020 y han de ir acompafiados. de un
‘Gocuments de idenfifcacion, por 1o que la mencion «a oras comunidades auténomass que aparece en
eltercer y cuarto parrafo de la pagina 26 no es adecuado y se cree necesaria su SUPresidn.

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

‘Alegacién n 10: En la pégina 30 (y también en Ia 16), ¢l proceso productor eAlmacenamieno y
‘separacién de RAEES y separacic mercani cree que una descripeion m
‘adecuada a la solictud AAI0D404_MNS_2025_005 agestidn de las fracciones pléstcas en las line:
e Fluorescenciax seria «Separacion dé componentes pelirosos en Ias lineas de Rayos X (XRF)».
Esto se debe a que s residuos que se separarian no serian metaies sino plasticos con componentes.
organicos persistentes.

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

Alegacién ne 11: Algunos. de los datos que aparecen en e apartado E2.42. Residuos no
peligrosos, no se han adaptado a las canfidades que se nofficaron en ol procedimiento
AAI00404 MINS,_2024 002, que si estén adaptados comectamente en el apartado primero de la
propuesta de resolucién.

Concretamente, se trata de los siguientes datos:

— Correspondiente a la separacion de materiales poliméricos de residuos pesados y ligeros de
VU

+191204: Plsstco > Valorizacicn (R5) > 20.115 T.
+191212: Metales y Concentrado de Cable Valorizacion (R4) > 3725 T.

— Correspondiente a Preparacion de combustibles derivados de residuos (CDR), core y separacién
de PVC de residuos pesados  ligeros de VFU:

+191210> CDR > Valorzacién (R1) > 73.010 T.
+191212 > Rechazo de Clasificacion > Eliminacion (DS) > 52.150.T.

Ademés, tras la adecuacion del permiso de vertido y con Ia informacion defintva de 1os equipos
de depuracion, tanto los de las fotaciones, que cuentan con depuradora progia, como de la propia
‘Gepuradora de Ia planta, se estimd que el residuo Tortas de depuradora LER 190814 va a generarse:
en una cantidad de cerca de 1.000 Tianuales, soictando la actualizacion del dato que aparece en la
tabla de la pigina 3.
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Dadas las limitaciones de la actual depuradora el P.1.Goiain, el vertido correspondiente a la
actidad 2, debe ir coordinado con el funcionamiento de esta depuradora. Para elo, Ia empresa debe
instalar un Sistema de comunicacién en conlinuo con i sensor de nivel existente en ¢l canal de entrada
e la EDAR, que controlar la posibilidad de admitr ¢l vertido de la empresa en la EDAR.

Este vertdo se debe realizar en el horario de menor actividad del poligono (de 13:00 h a 07:00 h),
i bien debido a la capacidad de la depuradora es posibl que se deba feduci el horario de verlido y
por otra parte, tampoco es posible garantizar que la empresa pueda verler todos os dias en la franja
horaria indicads.

Reydesa Recycing, S A., para su actvidad 2, debe instalar un sistema de control de su volumen
e vertdo, RAVEN.EVE, proviamente a la conexion de su vertdo al colector general unitario del
poligono industrial La instalacion el caudalimetro, y especiaimente la bicacién, dimensiones de la
arqueta, pendite del tramo del coector en el que se instalara e ismo y cuantos aspectos considere
AAD, serén consensuados y autorizados por el departamento ticnico de AAD previamente a su
instalacién.

Todos los caudalimetros instalados debern contar con comunicacin directa y en tiompo real de
sus datos, a los que AAD podré acceder de foma directa  través de Ia plataforma de la empresa
‘suminisiracora de s caudalimetros.

Reydesa Recyciing, S conectaré las aguas pluvales procedentes de la actvidad 2 al colector de.
pluviales existente airavesando la parcela 1-1538. Para ello deberd instalar, previamente al punto de.
conexién, un sistema que garanice que las aguas no presentan confaminacion que impida su verlido
a cauce, y que tenga al menos un sistema de separacion de hidrocarburos y desarenador con
capacidad suficente. En caso de que URA 0 AAD, defecten un verido inadecuado de las aguas.
Pluviales, Reydesa Recyciing, 5. ser fesponsable de cuantas actuaciones proceda realizar

Este sistema debers contar con confrato de manterimiento en las mismas condiciones que el
mantenimiento_general requerdo por AAD para otras nstrumentaciones. Ademas, deberd estar
dimensionado con ampitud suficente para avenidas, eniendo en cuenta un periodo de retomo de 100

Se debe garantizar por parte de la empresa que no se viere ringin tipo de péstico procedente de.
1a actividad 2, a los sistemas de depuracién y decantacion.»

Tercero.

£:2.4— Condiciones para garantizar la correcta gestion de 05 residuos producidos en la planta.

“Todos los residuos generados en las nstalaciones se gestionarén de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados para una economia Gircular y.
normativas especifcas que les sean de aplicacion, deblendo ser, en su caso, caracterizados con objeto
e determinar su naturaleza y destino mas adecuado.

Queda expresamente profibida Ia mezcla de las disitas tipologias de residuos generados enfre
i 0 con otros residuos o efuentes, segregandose los mismos desde su origen y disponiéndose de los
medios de recogida y almacenamiento adecuados para eviar dichas mezclas.

En atencion a los principios jerdrguicos sobre geston de residucs, (0do residuo deberd ser
destinado a valorzacibn mediante su enirega a valofizador autorizado. Los residuos dnicamente podran
destinarse a elminacion i previamente queda debidamente justifiado que su valorizacion o resuita
técnica, econdmica o medioambientaimete viable. Se prioizaré la regeneracién.reutlizacion frente a
oiras formas de valorzacion ya sea material o energétca.
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en la Nave Il (parcela n° 3). Todos los RAEE que se recepcionen en el centro seran susceptbies de
ser apto para Ia preparacion para la reuliizacion, €s es0s casos se enviara el RAEE a un gestor
autorizado para dicho tratamiento

De conformidad con el Real Decreto 11572017, de 17 de febrero, por el que se reguia fa
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personal habiltado para retirada de los gases afectados por dicha nomaiva,

Parcela San Bias 27.

a) Separacion de materiles poliméricos de residuos pesados y igeros de VFU (R1201 previa a
R3).
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ANEXO

‘Se modifican los siguientes apartados de la autorizacién ambiental integrada para adaptaria al
proyecio de modicaciones comunicado por Reydesa Recycing, S.L. (Reydesa Zabaidea) en la
instalacién de gestion de residuos en e Poligono Industrial Goian (c/ Zabaldea n 1,123y n.5y ¢
San Blas, 0. 27), en el témino municipal de Leguto, siendo su nueva redaccién la siuiente:

«Primero.— Conceder a Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabaldea) con domiciio social en CI
San Antolin, 16, Poligono Indusirial Goiain del término municipal de Leguto y CIF: B48129969,
‘autorizacion ambiental integrada para la nstalacion d gestion de residuos en el Poligono Industrial
Goiain (c/ Zabaldea n.* 1, n° 3y n.° 5, y San Blas, 27), en i término municipal de Legutio, con la
condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolucin.

La actividad se encuentra incluida en la siguiente categoria del Ancjo | de texto refundido de fa
Ley de prevencién y control integrados de fa contaminacién, aprobado por Real Decreto Legislativo
12016, de 16 de diciembre:

Para la instalacion de ¢/ Zabaldea n® 1,n° 3y n°5:

*5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5
en espera e la apiicacicn de aiguno de I0s tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 5.2
7535, con una capacidad total superior a SO toneladas, excluyendo el almacenamiento
temporal, pendiente de recogida, en el sio donde el residuo es generado’

Para la instalacin de San Bias, 27:

*5.4_ Valorizacion, o una mezcla de valorizacion y eliminacin, de residuos no peligrosos.
con una capacidad superior a 75 toneladas por dia que ncluyan una o mas d as siguiertes

actividades, excluyendo las incuidas en ef Real Decreto-ley 1111395, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las nomas apilcables al tratamiento de las aguas resicuales urbanas:

) Tratamiento previo a la incineracidn o coincineracion;”
Lainstalacion se ubica en:

el Zabaldea 1, 3y 5 del Poligono Industrial Goiain en el término municipal de Legutioy posee una
‘superfice total de 30.410 ¥ cuya superfcie otal de edificacion es de 15.365 .

e/ San Blas, 27 del Poligono Industrial Gofain en el término municipal de Leguto, posee una
‘supericie total de 25,708 cuya superfcie otal de edificacién es de 17.557 e,

+ Zonas de amacenamiento (c/ Zabaldea 3 y 5y San Blas 27).

“Todos 10s acopios y aimacenamienios de materales a granel en espera de proceso y en proceso
se almacenan dentro de las naves.

En el caso de los RAEE en espera de descontaminacion, se aimacenarén también en 0d0s [o
casos bajo cublerta, dentro de la Nave Il, con solera impermeabilzada pintada con epoxI y arquetas.
ciegas com sistema de recogida de deframes. La superficie tiene una inclinacién de forma que, en
caso de haber derrames, se dirigen hacia as arquetas.

£ aimacenamiento de residuos peligrosos se hard bajo cublera, sobre solera impermeable.





OEBPS/image/AC21440500128.png
Enlo relativoa las afecciones por olores y emisiones difusas, debe indicarse que, en a actuaidad,
0 existe en la normativa estatal una regulacion especifica que establezca valores limite de inmision
para olores.

‘Alegacién tercera - Saturacion industrialy efecto acumulativo en el Poligono de Goiain

€1 poligono de Goiain concentra un nimero desproporcionado de empresas con Autorizacion
Ambiental Inegrada (AAI) en comparacion con oiras areas de Alava. La Adminisracién debe evaluar
el impacto ambiental acumulado:

* La suma de emisiones de todas las plantas con Al en el poligono ya supone una carga criica
para el entomo.

- Cualquier modificacién sustancial en Reydesa incrementa ese esfecto sumas, comprometiendo
1a salud piblica y el ecosistema del cercano embalse de Uriunaga, punto clave de sbastecimiento de.
agua.

Respuesta:

La modifcacién MS_2024_001 ha sido sometida al procedimiento de evaluacién de impacto
‘ambiental simpliicada, incorporandose Ios aspectos propios del informe de impacto ambiental en la
presente autorizacién ambiental

E1 Documento Ambiental ha evaluado los impactos acumulativos y sinérgicos, concluyendo que la
contrbucitn de la modiicacion es compatible dentro de un entomo ya dlasificado'y consolidado como.
suelo industra,

Asimismo, se establece un Programa de Viglancia Ambientalpara el sequimiento de as emisiones
y permite a adopcién de medidas correcioras en caso necesario.

Por ello la modiicacién planteada no supone Ia implantacién de una nueva actidad, sino la
optimizacion’ de procesos existentes, sin que ello impique un incremento relevante de a carga
‘ambiental.En este sentido debe recordarse que la modificacién que se ramita consiste e aumento de
Ia capacidad de almacenamiento de RAEE y el incremento del consumo de agua, que se realiza bajo
cublera. Por tanto, no puede acredtarse la exisiencia de un impacto acumulativo distnto del actual.

‘Alegacién cuarta — Vulnerabiidad del entormo.

Dada la cercania (aprox. 100 metros en linea recta) de Ios nicieos habiados y del embalse de
Santa Engracia-Urtunaga, exigimos que o se conceda la modiicacién sin un Estudio de Impacto
Ambiental actualizado que contemple especificamente os riesgos de nuevos incendios y Ia salud a
largo plazo de los residentes.

Respuesta:
La alegacitn presentada parte de una premisa incorrecta en cuanto a distancias, dado que la

ubicacion de la instalacion se sitia sensiblemente alejada de 10s nicieos habitados (mas de 300 m de.
Lukoy més de 1.500 m de Urrunaga) y del embalse (1.800 m al mas cercano).

En todo caso, la madifcacién MS_2024_001 ha sido sometida al procedimiento de evaluacién de
impacto ambiental simpiiicada, conforme a a legisiacion vigente, incorporandose sus resttados en la
‘autorizacion ambiental,

E1 Documento Ambiental incluye el apartado «Vuinerabiidad del proyectos, donde s evalian 105
tiesgos asociados a stuaciones accidentales como incendios. Ademss, en el Documento Ambiental e
han establecido medidas preventivas, de control y protocoios de actuacién que garantizan la
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La aspiracion en a nave de pléstcos se empleari para captar el polvo generado por la instalacion
‘Ge moliends, asi como para capias las emisiones en las instalaciones de acondicionamiento previas a
Ia separacion densimétrica de plésticos.

*Nave UDOM (Zabadea n 1),

En la zona sur de fa nave UDOM se sitan 3 homos de desmuesires para andisis de materiales
de Reydesa Zabaldea. Dichos homos disponen de un sistema de extraccion, foco n.” 4.

La planta cuenta con un aimacenamiento de gasol que se usa en las palas cargadoras. Como
medio de aimacenamiento se utiiza un deposito en superfcie de 5.000 litos que lleva doble capa
exteror para evitar a necesidad de un cubeto de refencion

La instatacion tendré una potencia de 3200 KVA, 1.600 KVA en cada una de las naves. Se estiman
unos 1.000-1.200 KW de potencia instalada en la nave de metales (nave )y aproximadamente 1.200-
1.400 KW de potencia en la nave de pidsticos (nave )

Cada una de las dos instalaciones disponen de dos pérticos de deteceion de radiactvidad que
cispondra de dos paneles por portico, uno a cada ado de I calzada, con dos defectores en cada lado.
‘También, cada una de ilas dispone de dos bisculss.

Los principales contaminantes emitidos a la almésera consisten en las emisiones procedentes de
Zabaldea Sy San Blas 27. Cada planta cuenta con un foco sistematico de emision ala aimosfera y en
‘ambos casos el sistema de fratamiento es un fitro de mangas.

La parcela Zabaldea S dnicamente tiene un punto procedente de 105 aseos por 1o que se vierte
directamente al colector del poligono.

Las aguas pluviales procedentes de las parcelas 3 y 5 de Zabaldea, aguas pluviales consideradas.
limpias, ya que todo ¢l almacenamiento se realiza dentro de Ias naves se envia a colector. La parcela
cuenta con Un sistema de depuracion que puede empiear en caso de que ol verldo directo no fuese.
posile.

Una vez exista red separativa en Ia calle Zabaldea del poligono industral Goiain, a empresa
debera realizar la conexion de sus aguas pluviales al nuevo colectorde plusiales, previo ratamiento de
depuracion (previsilemente desarenado y desengrasado), para garantizar que las aguas pluviales
Vertidas cumplan con las condiciones para su vertdo directo a cauce.

E1 verido de la parcela San Blas 27 esti compuesto fanto por las agus
e la separacion himeda de plisticos), sanitaras, como las aguas pluviaes.

de proceso (provenientes

Las aguas pluviales de esta parcela se consideran impias ya que no son objeto de contaminacion
‘ambiental derivada de la actidad de la empresa y por o fanto se vehicuian drectamente al ramo de
colector de pluvales recientemente ejecutado en la parcela catastral 1-1539, previo lratamiento de.
tamizado para evitar a salida de piasticos, desarenado y desengrasado, garantizando que estas aguas
cumplen con as condiciones para su vertdo directo a cauce.

asi mismo, as de bafios, lavabos y duchas, se dirgen sin ningin tpo de tratamiento al colector e
‘aguas residuales del poligond industial

El resto de las aguas recogidas en la parcela y afectadas por el irifico rodado de camiones y
maguinaria, asi como las aguas de proceso, drenajes de los fosos de aimacenamiento de materia
primas @ iniermedios y cualquier derrame accidental de aguas en contacto con los materiales siendo
procesados, se recogen en un tanque d retencion de verlidos (depdsito de recogida de efluentes) para
Sutratamiento posterior en e sistema de depuracién antes de ser vertidas a colector
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En aquellos casos en I0s que se exporten resicuos fuera del Estado, se deberd dar cumplimiento
1o establecido en el Reglamento (UE) 2024/1157 del Pariamento Europeo y del Consejo, de 11 de
abrl de 2024, relaivo a los rasiados de reskduos, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n®
125712013 y (UE) 2020/1056, y se deroga el Reglamento (CE) n.* 101312006, relatvo a los trasiados.
G residuos.

E:2.4.1.- Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguienes:
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Ademés, las canfidades de los LER 17 01 01, 17 01 07 y 17 08 04 son de 50 T estimadas para
cada uno (en Ia propuesta de resolucién pone 50.000 T).

Respuesta: Se estima parciaimente Ia alegacion. Se considera adecuada la correccion de la
cantidades de los residuos que a se notficaron en e procedimiento AAIDDA04_MNS_2024_002,
como de las cantidades de los LER 17 01 01, 17 01 07 y 17 08 04. No obstante, se inadmite el
incremento de a cantidad autorizada del residlo de Tortas de depuradors, el cual debe ramitarse
medante el procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con el artculo 10 del RDL.
172016, de 16 de diciembre.

£13 de septiembre de 2026 Alava Agencia de Desarrollo S.A.presents ante el érgano ambiental
un informe con las observaciones que considers oportunas en el marco de sus competencias, una vez
anaiizadas Ia Propuesta de Resolucion remitida durane el trémite de audiencia y las alegaciones
formuiadas por Reydesa Recycing, SL. (Reydesa Zabaldea). En el documento se recogen la
siguientes cuestiones:

1 Anéliis Propuesta de Resolucién:
a) Anexo | ePrimeros Pégina 14_pérafos 6.7.
La Propuesta de Resolucitn indica, referente al vertdo de Ia parcela San Blas 27, que el mismo

esti compuesto tanto por las aguas de proceso (provenientes de la separacion himeda de
plastcos), santtarias, como las aguas pluvales.

Las aguas pluviales de esta parcela se consideran fimpias ya que no son objeto de contaminacion
‘ambiental derivada de a actvidad de la empresa y por o tanto se vehiculan directamente a red

AAD propone completar el segundo pérrafo como s expone a continuacion: eLas aguss pluvisies
e esta parcela se consideran lmpias ya que no son objeto de contaminacion ambiental derivada de la
actvidad de la empresa y por 1o tanio se vehiculan drectamente 8l tramo de coleclor de pluviales
recientemente ejecutado en la parcela catastral 1-1539, previo ratamiento de tamizado para eviar la
salida de piéstcos, desarenado y desengrasado, garanizando que estas aguas cumplen con la
condiciones para sy verlido diecto a cauces.

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

b) Anexo | «Terceros E23.1 Clasifcacion, origen, medio receptor y localizacién de vertidos.
ina 15

En este punto se adjunta la tabla siguiente
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En esta tabla no se ha tenido en cuenta que, las aguas pluviles procedentes de San Blas 27, se
vierten directamente al ramo de colector de pluvales recientemente ejecutado en la parcela catastral
1-1538. AAD entiende que dicho punto de vertido también debe sef recogido en a tabla.

Por ofr lado, las coordenadas recogidas para el punto de vertido P4 no son correctas.

Portodo ello AAD propone sustituir en la Propuesta de Resolucion a tabla previa por Ia siguiente:

Pupds [Tho de wus Coordanadas UTHl 681 e
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Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.
©) Anexo | eTercero E.2.3.3 Valores limites de vertido.

En Ia Propuesta de Resolucion nicamente se aplica Ia tabla de limites de vertdo al colector,
establecidos por AAD, para los punios de vertido PV2 Zabaidea 5 y 3 y para el PV3 San Blas 27,
Plasticos.

En este apartado, la Propuesta de Resolucién, afecta inicamente a 1os puntos de vertido PV2y
PV3, indicando en cada uno de elos la tabia de parametros @ respear.

Sin embargo, esta tabla debe ser cumpida con cardcter general, por todos 10s veridos realizados.
al colector general e saneamiento unitaio del poligono indusirial Goiain, por o tanto AAD solicta que:
para los cuatro puntos de verido PV1, PV2, PV3 y PVS recogidos en Ia tabla propuesta en e punto
‘anteror, se indique expresamente que se deben cumpitrlos parametros de la tabla.

Asimismo, AAD también solicta que se incluya el pamafo siguiente: «La calidad de las agua
pluviales de San Blas 27 (PV4 de la tabla propuesta por AAD), seré tal que las mismas puedan ser
Vertidas dircctamente a cauces.

Del mismo modo, AAD solcta que se incluya de forma expresa para todos os puntos de vertdo al
colector general de saneamiento uniario del poligono, las siguientes condiciones:

— No podrén utiizarse técnicas de diucion para alcanzar los valores limites de emision. Esta
profibicion no se aplicard en situaciones puntuales de emergencia o peigro cuando su ufiizacion
esulte necesara para mitigar Ios efectos Nocivos de un vertdo accidental

Esta autorizacién no_ampara e verio de ofras sustancias disintas de las sefalada
‘explicitamente en esta condicion que puedan originarse en a actividad.

tes de vertido establecidos en a tabia anteror.

—No'se podran superar los

— Cualquier modificacion que tenga incidencia sobre las aguas residuales generadas por la
‘empresa, seré motvo de autorizacion previa

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.
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b) Preparacion de combustiles derivados de residuos. (CDR), corte y separacién de PC de
residuos pesados y ligeros de VFU (R1201, R1203, R1208 previa a R1) Autogestion.

Cisgoler Deserpaén el residuo
191204 Pisiony Caucho.

Capacidad méxima de tratamiento: 125 160 afio.

Bajo ninguna circunstancia podrin aceptarse en Ia planta residuos que diferan de los sefslados
en esta Resolucitn o que pudiendo encuadrarse dertro de la denominacion de ios residuos admisibies
presenten contamincion airibuble a la mezcla con offos pos genéricos de residuos.

Todo traslado de residucs desde ofra comunidad auténoma deberd ir acompaiiado de un
‘documento de identicacion, a 0s efectos de seguimiento y control, de conformidad con el aticuio 31.2
delaLey 712022, de 8 de abrl, de residuos y suelos contaminados para una economia circular»

Tercero—

£2:3— Condiciones para el vertido.

E:2:3.1.— Clasificacion, origen, medio receptor y localzacién de los vertidos.

Actividad: Separacion y clasiicacitn de materiles.
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Asimismo, aquelos residuos para os que se disponga de instalaciones d ratamiento autorizad:
n la Comunidad Auénoma del Pais Vasco deberén ser prorfariamente destinados a dich
instalaciones en atencion a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquelios residuos cuyo destino fnal previsto sea la eiminacion en verledero autorizado, la
caracterizacion se efectuar de conformidad con o sefialado en la Decisian del Consejo 2003/33ICE,
de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen I0s critris y procedimienios de admision de
esiduos en vertederos asi com las directrices establecidas en el Decreto 4312009, de 24 de febrero,
por ¢l que se reguia Ia eliminacién e residuos mediante deposito en veriedero y Ia ejecucion de.
relenos.

Las cantidades de residuos producidas en la instalacion y recogidas en Ia presente Resolucidn
fienen caracier meramente orientativo, teniendo en cuenta as diferencias de produccion de a actvidad
y1a relacion existente enire la production y a generacién de residuos, refefada en 10s ndicadores de
Ia actividad. Sinperuico de lo establecido en el articulo 10 (apartado 4.d) dei texto refundido de fa Ley.
e prevencién y control integrados de Ia contaminacion aprobado por e Real Decreto Legisiativo
12016, de 16 de diciembre, para la calficacion de las modificaciones de la instalacion, dnicamente en
el caso de que un aumento en las caniidades generadas conlleve un cambio en las condiciones de
amacenamiento y envasado establecidas previamente se debera solcitar la adecuacion de la
autorizacion

E1 érea o éreas de almacenamiento de residuos dispondrn de suelos estancos. Para aquellos
residuos que, por su estado fisico liquido 0 pastoso, o por su grado de mpregnacion, puedan dar ugar
 vertdos o generar iiviados se dispondra de cubelos o sistemas de recogida adecuados a fin de
vitar el vertido al exterior de eventusles derrames. En el caso e residuos pulerulentos, se evitara of
contacto de los residucs con ¢l agua de lva © su amasire por ¢l viento, procediendo, en caso
necesario, a su cubricén.

Con carécter previo ala primera reirada, se deber usificara correcta deniicacién y clasificacion
‘que se viene realizando de [os residuos producidos que se entregan a gestor autorizado, especiaimente
enlo que ala condicién de residuo peigrosoy las caracteristicas de peligrosidad se refiere,de acuerdo
 los crteros establecidos en la Lista Europea de Residuos publicada medante la Decision de la
Comision de 18 de diciembre de 2014 por a que se modifca a Decisicn 2000/532ICE, sobre a ista de.
residuos, y en ol Reglamento (UE) . 135772014 de la Comision de 18 de diciembre de 2014 por el que.
se susiiye ¢l Anexo Il de la Directiva 2008/9/CE del Parlamento Europeo y del Conseo, sobre los
esiducs y por Ia que se derogan determinadas Directivas. Una vez acreditada esta, se proceders a
actualizar 1a dentficacién y clasiicacidn recogida en la presente autorizacion y vigente en el momento
e la tramitacion de 1a misma.

En caso de desaparicién, pércida o escape de residuos deber comunicarse de forma inmediata
esta circunstancia a esta Vicsconseieria de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Legutio y a AAD.

Para trasiadar [0s residuos producidos se daré cumpliniento al Real Decrefo 5532020, de 2 de.
junio, por el que se regula el trasiado de residuos en el inferor del teriorio del Estado, asi como al
posteror desarmollo que se realice e [a norma en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

Siendo asi, todo traslado de residuos deberd ir acompaiiado de un documento de identiicacion, a
los efecios de seguimientoy conirol, de conformidad con el aticuio 31.2 de la Ley 712022, de 8 e abr,
e residuos y suelos contaminados para una economia crcuiar.

Enlos casos de noticacicn previa preceptiva, cuando concurra alguna de as causas previstas en
el articulo 315 de la Ley 712022, de 8 de abil, y desamolladas en el articuo 9 del Real Decreto
18012015, de 13 de marzo, tanto este 6rgano como el Grgano competente de la comunidad autsnoma
e desiino podran oponerse al trasiado de 0 fesiduos, comunicando su decision mofivada al operador
en el plazo méximo de die dias desde Ia focha de presentacin de la nofficacion de trasiado.
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a) La denominacin y codiicacién correspondiente a cada residuo peligroso se establece de
‘acuerdo con a situacion y caracteristicas del mismo, documentadas en el marco de a tramitacin de
Ia autorizacion. Aun cuando ciertos cGigos pueden experimentar alguna variacion, existen ofros de.
caracter basico que, por su propia naiuraleza, deben pemanecer nalterables durante el transcurso de.
1a actividad productora. Son os que efinen el fipo y constituyentes peligrosos del residuo. En orden a
verificar la correcta jerarquizacion en las vias de gestion y asegurar el cumplimiento de o establecido
tanto e a Estrategia Comunitara para la Gesiion de 0 Residuos como en el Plan de Prevencion y
Gestion de Residuos de Euskadi 2030, a informacién contenida en los conlratos de tratamiento de.
cada residuo ser objeto de validacion por parte de este Organo previa soliciud del gestor autorizado
cortespondiente. La verificacion cobrara especial relevancia en los casos en Ios que se solici la
validacién de cédigos de deposicién o elminacion en coniratos de tratamiento de residuos proviamente
‘gestionados de acuerdo a un codigo de operacicn de geston de recuperacién o valorizacion.

b) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberén ser independientes para aquellas
fipologias de residuos cuya posibie mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peiigrosidad
‘0 mayor dificutad de gestin.
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minimizacién de dichos riesgos. Asimismo, se contemplan sistemas de gestin, almacenamiento
‘sequro y control de emisiones que reducen 1a probabiidad de afecciones a la poblacién

Por oira part, consta en el expediente un informe de Saiud Piblica y Adicciones indicando lo
siguiente: cse recerda que el desarollo del proyecto en todos sus aspectos ha de reaiizarse de
manera compatible con la profeccion del bienesiar y la salud de la poblacion del entomo y ha de.
‘acogerse a toda aquella nomativa juridica /o disposicion adminisirativa que e resulte de aplicacion.»
En dicho informe se sefala que en la presente Resolucién ya se contemplan valores imite de emiién,
asi como los controles de dichas emisiones.
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Los residuos peligrosos y residuos no peligrosos generados provienen principaimente de 105
procesos de preparacion de combustbies derivados de residuos, corte y separacion de PVC de
esiduos pesados y ligeros de VFU, de la separacion de metales y dé la descontaminacion de RAEES.

Los procesos productivos incorporan as mejores tcnicas disporibles, recogidas enla Decision de.
Ejecucion 2018/1147 dea Comision de 10 de agosto de 2018 pora que se establecen as conciusiones.
‘sobre las mejores técnicas disponibles en el ratamiento de residuos, de conformidad con la Diectiva
2010775/UE el Parlamento Europeo y del Conseio.

Lainstalacion dispone de fas siguientes técnicas contempladas en el mencionado documento;

WS Tienia apsss

MTD2 | Mejorarf compertamiento ambiena goba de i nsialacn mednte s tcncas

MTD4 | Reduok ol resgo ambienta asociado o amacenaminio de resicuos medianteas tcricas

MTD5 | Etabiecery apicar proedimienos de maipulacén y raslado para reduc ol resgo medcambienl

MTD 14| USZar ina cominadén adeouada de éeicas para evar o, cuando o 5ea posible, reduc 35
miines Gfusas 218 amsiea, o paruar e arlcus, compuesios rancos y loes

MTD 21| Como pars ol plan de gestondo acodetes, para preve o inéar s consecuenias ambiensies
= sckiies o nodenie,se uillzaan o0 145 tcncas

Asimismo, una vez puesta en marcha la instalacién est previsto implantar y poner en marcha
siguientes técics

WS Tienia apsss

MTD 1| inplanary cumpie un sistea de gestén amsiensal (S54)
Para facifar areduccinde 2 emisiones 3l aguay [ simésfrs, 1 MTD consise en etaiecery
MID3 | maioner achafzado o inverian de fujo 0o 39  Gases resle,coms pa oo e de
et amenal
5 relaciin con las aisines relevanies al agua enicadas e ofiveraro de fufos de aguas
MIDO | resduses (MTDG), 4 MTD aonsise enmondonr s prvopales pardmetos il poces n Ngares
e
Moniorzras eisones sl gua l menos con  recuens ue se indicaydescerdocon 5 o
MID7 | EN'S: o e dipons da noras EN. s MTD consste. e plear s S0, nomas naconaes
s noms iemacioniescue garanicen  oienciinde dsos e caldad cenica equaene
Montorza 3 Smisonés analza6ss 3  smosfers s menos Gon 1 FEGUENCa QU 6 s y on
MTDs | 372903 nomas EN. S nose dispons de nomas EN, i MTD consitsan utzar nomas IS0, rrmas
Paioie  Sras nomas siemasones qUe gaanioen 13 chancion oo 4o e cads3 enica
Soaieie
D 11| Monorzar o consumo anual d agua.energia y materis rinas, as oo a generastn anual de
1eidiosy agas eSCues, con s ecenia i e Una ez 1 250
WD 15| Apicartiricas para evar o, cuano el o s posbie,reuci e rudo y a5 vbrasines
Uzaruna conbinaién adeouadade tovcas paracptizar o consuma de agu,reduce o vokmen
MTD 10| do aguas rescuaes genradas y evia o, ouani ale P 53 postie, o 125 emsines 3 0oy
S
MTD20 | Trataias guss rescuaes mediante s combmacén d éricas para reduc 5 smisiones 31 3ua
MTD2¢ | P reduce I canidad de esiuos destnados a ser siminados, 3 NTD consisie e marimizar '
reuilzacion e enases como pare G plan d gesien e escuos
D25 | PR reduos o emisiones 3 1 sméstra e parieias y de mets igados 3 paruas, ' MTD
conssie e spieara MTD 14dy izar s (o s combrmacin) g s tenias
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La capacidad de los aimacenamientos ser:
— RAEES: 75 toneladas.
- Materiles polmércos: 100,000 tonelades.
~ Melales: 135,000 toneladss.

La capacidad de tratamiento gobal provista asciende a las siguienes cantidades:
 Residuos pelgrosos: 2000 toneladas/aio
~ Residuos no pelgrosos: 264,000 tonclads/afio

La nave de Zabakdea 3 cuenta con un sistema de nebulizadores para captar las de particulas
(poivo) en suspensicn generadas en los movimientos de los residuos almacenados.

Los materiales recibidos en C/ San Blas 27 se almacenan en el nferor de una nave completamente.
cenada y los camiones descargan los materiales en un foso especialmente acondicionado para su
recepcidn y posterior homogeneizacion. La capacidad méxima de almacenamiento de materal de.
entrada es de aproximadamente 2.000

*Nave | Zabaldea 0 5) - Separacion de metales (R1201 previa

Ra)

Con una capacidad de tratamiento de 135.000 toneladas al @i de residuos no peligrosos se
pretende obtener mezcias metalicas destinadas a operaciones de fusion y refino, las mezclas de
metales objeto de ratamiento se obtienen del ratamiento de varis residuos saldos compieios, enfre
los que destacan los residuos de aparalos elécticos y electonicos descontaminados y las faras
compljas.

E1 proceso a apicar incluye una primera etapa de separacion magnética con objeto de separar la
sleaciones féricas contenidas (acero y aceros inoxidabies magnéticos).

Una vez realizada esta operacibn, los metales no magnéticos son sometidos a una clapa de
clasifcacién granulomética para obtener res corrientes de metales de diferentes granulometrias Que.
Serdn objeto de posteriores etapas de separacion.

Cada una de las correntes de metales o magnéticos clasiicados por tamafios es sometida a una
etapa de separacion magnef

compuestas por ez s
‘operaciones de separacion en Una empresa asociada especializada en a Que se obtendran fracciones
valorizables de cables con contenido en cobre y acero inoxidabe.

Las dos correntes de metales de mayores granulomerias son sometidas posteriormene a res
etapas de deteccion por rayos X con separacion por eyeccion neumtica que permiten oblener mezcia:
e metales homogéneas comercializadss como concentrados metalicos a empresas dedicadas a su
fusion y afino. Estas etapas de separacion se complementan con operaciones de separacion manual

i ¢l resicuo a valorizar es zorba (mezcla de aluminio y mefales pesados), una vez que sale del
proceso de clasificacién granulométrica y antes de ser sometdo a las tres etapas de deteccion por
rayos X, se trasiada a a nave Il (parcela n.° 3)y se frata en una maquina con tecnologia XRT. Dicha
tecnologia separa el aluminio de 103 metales pesados para rataros en Ia posterior etapa XRF (12y08 X
por fluorescencia) por separado (nave | parcela n.® 5). Dicho aluminio se somete a una etapa final de.
separacidn en mediante tecnologia tser en una maquina LIBS, en la cual es aluminio se separa por
sleaciones.
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5)En el caso del residuo “Tortas de depuradorar, dado que este fesiduo tiene enirada espefo en la
lista europea de residuos actualmente en vigor, Su consideraciGn de residuo no pelgroso quedard
condicionada a una caracterizacion previa a la primera evacuacion del mismo, cuyos resuitados.
eberan remitirse a la Viceconsejeria de Medio Ambiente al objelo de verifcar a adecuacion de la
gestion propuesia. En caso de que se defermine que el residuo es peligroso, serén de apicacion las
eterminaciones contenidas en el apartado E2.4 1 de esta Resolucion.

1) De conformidad con lo dispuesto en e apartado Segundo, subapartado E.2.4. en relacién con
1os principios erérquicos sobre gestion de residuos, todo residuo debera ser destinado a valorizacion
medante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos inicamente podran desinarse a eiminacion
Si previamente queda debidamente Justiicado que su valorizacion no resulta técnica, econdmica o
medioambientaimente viable. Dicha Justiicacian técnica requiere de Ia negativa de valorizacion del
esiduo en cuestion por part de tres gestores autorizados para a aceptacion de dich fesiduo.

1) Los envases usados y residuos de envases debersin ser enlregados en condiciones adecuadas
de separacion por materiales a un agente econémico (proveedor) para su reutlizacion en el caso de
los envases usados, o a un recuperador, recicador o valorizador autorizado para ol caso de residuos.
de envases.

V) El periodo de aimacenaniento de estos residuos no podra exceder de 1 afio cuando su destino
final sea Ia eliminacion o de 2 aFos cuando su destino final sea la valrizacién.

w) Con carécter general todo residuo con anterioridad a su evacuacién deberé contar con un
contrato de traamiento suscrtos con gestor autorizado que defalielas condiciones de dicha aceptacion.
En su caso, deberd justiicarse que Ia via de geston propussta se ajusta a los Prncipos jerarquicos.

sobre gestibn de residuos recogidos en la presente Resolucion. Reydesa Recyciing, S (Reydesa
Zabaldea) debers regisirar y conservar en archivo los contralos de fratamiento, o documento oficial

‘equivalent, cuando estos resulen preceptivos, durante un periodo no inferor  tres afios

%) En el caso de que el residuo se destine a deposito en vertedero, con anterioridad al trasiado del
residuo no peligroso debera cumplmentarse el correspondiente documento de idenfificacion, de
conformidad con el Decreto 4912009, de 24 de febrero, por e que se fegula la eiminacién de residuos.
medante depsio en vertedero y la jecucion de rllenos.

) Todo trasiado e residuos aotra comunidad autGnoma para su valorizacion o efminacin deberd
ir acompafiado de un documento de identiicacion, a los efectos de seguimiento y control, de
conformidad con el artcuio 31.2 de Ia Ley 7/2022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados.
para una economia crcular.

2) Si Reydesa Recycing, S L (Reydesa Zabaldea) uera el poseedor final de un envase comercial
o industrial debera dar cumpiimiento a las oblgaciones establecidas en el artculo 44 del Real Decreto

105512022, de 27 de diciembre.

1) De conformidad con o establecido en el arfculo 65 de la Ley 712022, de 8 de abr, de residuos
¥ suelos contaminados para una economia circular, Reydesa Recycing, S.L. (Reydesa Zabaldea)
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Tercero—
E.1.1.- Residuos admisibles.

Reydesa Recycling, SL. (Reydesa Zabaldea) podré gestionar en las difrentes lineas de
ratamiento anteriormente indicadas residuos correspondientes a 0s siguientes codigos LER incluidos
enla Lista Europea de Residuos publicada mediante la Decision de la Comision de 18 de diciembre de
2014 por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre lalsa de residuos, de conformidad con la
Ditectiva 2008/S8ICE del Partamento Europeo y del Consejo. Siendo asi, iicamente se admitrén s
residuos identficados a contnuacion

Nave | (parcela .= 5) - Separacion de metales (R1201 previa a Ré).

— Separacién de metales no pelirosos:

Cisgoler Deserpaén el residuo

100117 Wetaes foreos

100118 Wetaesno émeos

170401 | Cobre brome.

70402 Aumino

Tosoe zme

0405 oy Asero

0400 | Esaio

70407 Wetaes mezolados

191001 Residuos de oy aceo

191002 Residuosnofreos

191006 | Oas Faccione disiasde s especifeadas en ol oo 191005

191202 Wetaes foreos

191200 Wees o émeos

ity OFosesduos ncuidas ez de materile]pocedentes del raamieno mecinico de escos
sintos de o especifcadosen el obdigo 1912 11

20140 et

Capacidad méxima de tratamiento: 135 000 afio.

Los residuos recepcionados no deberan presentar ninguna de las caracleristcas de peligrosidad
establecidas en ¢l Reglamento 1357/2014 de la Comisian de 18 de diciembre de 2014, por ¢l que se-
susttuye el Anexo Il e la Directiva 2008/38/CE.

— Separacién de componentes peligrosos en las lineas de Rayos X (<RF).

Cisgoler Deserpaén el esiduo
101211° | Rechazoconcontnidoen plstin bromado

Capacidad mixima de tratamiento: 2.000 Yafo, resutado de la suma de las actiidades de
separacion de componenies peligrosos en las ineas de Rayos X (XRF) en la Nave | (parcela n* )y
‘e amacenamiento y desconiaminacion de RAEE en la Nave l (parceia n.° 3).
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) Anexo | eTerceros E.2:3. 4 Instalaciones de depuracion y evacuacion. Pag 23.

Para San Blas 27 en la Propuesta de Resolucién se indica que eLas arquelas estarén siuadas en
lugar de acceso difecto para su inspeccién, cuando se estime oportuno, por parte de la Administracion
el Comunidad Auténoma del Pais Vascos.

AAD soliita que se este parrafo se redacte de Ia siguiente manera: «as arquetas estarén situad
en lugar de acceso_directo para su inspeccién, cuando se estime oportuno, por parte de la
‘Adminisiracién de la Comuridad Autonoma del Pais Vasco y por parte de AAD o en quien delegue »

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

€) Anexo | Terceros E24. Condiciones para garanizar la corecta gestion de 10s residuos.
producidos en a planta. Pag 26.

En esta pigina en el pirrafo 22 se indica que «en caso de desaparicin, pérdida o escape de
residuos debera comunicarse de forma inmediata esta crcunstancia a esta Viceconsejeria de Medio
‘Ambiente y al Ayuntaniento de Legutos.

AAD solicta que este pérrao se redacte como se indica a confinuacion: een caso de desapariion,
pérdida 0 escape de residuos debers comunicarse de forma inmediata esta crcunsiancia a esta
Viceconseferia de Medio Ambiente, al Ayuntamiento de Legutioy 3 AAD»

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.
2 Anéliis Alegaciones Reydesa Recycing, S

Analizadas Ias alegaciones de Reydesa Recycling, S, enitmos observaciones referentes a
‘aquellas que se encuentran deniro del émbito de nuesiras competencias:

) Alegacién n 6: Respecto al pimafo «Las aguas pluviales procedentes de las parcelas 3y 5 de
Zabaldea, aguas pluviales consideradas limpias, ya que todo el aimacenamiento se reaiza dentro de
ias naves se envia a colector previo paso por i sistema de depuracion que cuenta la instalacions.
Como ya se informd en la AAIDD404_MNS_2024_004 y en la solicitud de permiso de verliio, la
‘Gepuradora ntema que sirve a las parcelas 3 y 5 de Zabaldea no se esti empleando, ya que el veriido
directo cumple los limites del permiso de vertco.

La redaccion atemativa del parafo propuesta por la mercanti seria «Las aguas pluviales
procedentes de las parcelas 3 y 5 de Zabaldea, aguas pluviales consideradas impias, ya que (0do el
‘aimacenamiento se realiza deniro de las naves se envia a colector. La parcela cuenta con un sistema
e depuracién que puede emplear en caso de que el vertdo directo no fuese posibies.

AAD considera adecuada a propuesta realizada por el alegante y ademas soficita que se incorpore
alfinal de parrafo modificado propuesto o siguiente: eUna vez exista ed separaiva en a cale Zabaldea
el poligono industial Gofain, la empresa deberd realzar Ia conexion de sus aguas piuviales al nuevo
colector de pluviales, previo tratamiento de depuracion (previsilemente desarenado y desengrasado),
para garantzar que las aguas pluviales veriidas cumplan con las condiciones para su vertido directo a

g) Alegacién n e : La tabla E.2.3.1. Clasiicacion, origen, medio receplor y localizacion de I0s.
Vertidos, no es conforme respecto a a informacién que se fecoge en la pagina 12, dado que el vertido
e aguas pluvisles de Ia planta San Blas 27, no se realiza a colector de Gojain en las coordenad
facitadas, sino que se vierien al colector general de pluviales del poligono (como asi recoge Alava
‘Agencia de Desarrolo en el punto tercero del informe a organismos competentes que nos han hecho
llegar conjuntamente junto con la propuesta de resolucion).
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ANEXO Il
ANALISIS DE LAS ALEGACIONES.
TRAMITE DE AUDIENCIA
E1 15 de julio de 2026 Reydesa Recycing, SL_(Reydesa Zabaldea) presenta ante el Grgano

‘ambiental un escrio de alegaciones e relacién con ef borrador de propuesta de resolucion femitido en
ol trémite de audiencia. En el documento se fecogen Ias siguientes cuestones:

‘Alegacién n.® 1: €l dato conforme de superfici total de edificacién en San Blas 27 s de 17557 m?

(en Ia propuesta de resolucicn aparecen 17550 ), estando el resto de los datos que aparecen
conformes.

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

Alegacién n2 2: Los epigrafes aplicables no son concordantes con a informacion suminisirada en
el proyecto técnico. En opinion de la mercanti, o texto deberia quedar refljado de a siguiente manera:

La actividad se encuentra incluida en la siguiente categoria del Ancjo | de texio refundido de la
Ley de prevencion y control infegrados e fa contaminacién, aprobado por Real Decreto Legilativo
12016, de 16 de diciembre:

Para la instalacion de ¢/ Zabaldea n® 1,n° 3y n°5:

5.6 Almacenamiento temporal de s residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en
‘espera de la aplicacion de alguno de los ratamientos mencionados en ¢l apartado 5.1, 5.2y 5.5, con
una capacidad total superior a 50 toneladas, exciuyendo el almacenamiento temporal, pendiente de
recogida, en el siio donde ¢! residuo es generado.s

Para la instalacin de San Bias, 27:

5.4 Valorzacion, 0 una mezcla de valorizacitn y eiminacion, de residuos no pefgrosos con una
capacidad superior a 75 toneladas por dia que incluyan una o mas de las siguientes actividades,
excluyendo las incuidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas aplicables al ratamiento de las aguas residuales urbanas:

b) Tratamiento previo a

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

Alegacién n.® 3: Este pémafo que aparece en la pagina 12, «El residuo de zorba previamente
clasiicado en la nave | (pacela n. 5) s trata en la méquina con iecnologia XRT, mediante Ia cual se
‘separa el aluminio de los metales pesados para tratarios en la posterio etapa XRF por separado (nave
I, parcela n.® S)», aparece enremezclado entre la operacion e escontaminacién de RAEE, cuando
70 pertenece a la misma. Ademss, la informacién ya esté recogida en la pagina 11 Si el residuo a
valorizar es zorba (mezca de aluminio y mefales pesados), na vez que sale del proceso de
clasficacién granuiomética y antes de ser sometido a las res etapas de defeccion por rayos X, se
rasiadaala nave Il (parcela n *3) y s trata en una maquina con tecnologia XRT, por o que se solcta
su supresion de a pagina 12.

Respuesta: Se estima parciaimente la alegacion. Se considera adecuada a observacion relativa a
1a ubicacion del pérrafo referido alratamiento de fa zorba mediante tecnologia XRT, alno formar parte
G Ia operacion de descontaminacién de RAEE. No obstante, no procede su supresion, ya que la
informacién es correcta y iene carcter ackaratoro. En consecuencia, s reubicara dicho parrafo en un
‘apartado ms adecuado, con el in de mejorar Ia coherencia de la descripcion del proceso.
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©) Para el envasado de los residuos peligrosos deberén observarse las normas de seguridad
establecidas en la nomativa vigene. Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos
‘Geberén estar tiquetados de forma clara, egible  indeieble Y permanecerén cerrados hasta su enirega
2 gestor en evitacion de cualquier pércida de contenido por derame o evaporacion.

d) E1 tiempo de almacenamiento de os residuos peligrosos no podri exceder de 6 meses. En
‘supuestos excepcionales, por causas debidamente jusificadas y siempre que se garantice [a proteccién
e a salud humana y del medio ambiente, el Grgano ambiental podré modificar este plazo.

) Previamente al raslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberd
disponerse, como requiso imprescindibe, de compromiso documenta de aceptacion por parte de
icho gesor autorizado,en ¢l que s fen las condconcs de csta, vrficando las caracieisicas del
residud a ratar y la adecuacion a su auforizacion adminsiaiva. Dicho documento s remis @ la
Viceconsejeia de Medo Ambinte antes de la primera evacuacion del residuo, y €n Su caso,
previamente a envio del mismo a un nuevo geslor d feiduos. En caso necesaro, Geberd ealizarse
na caracierizacon detalada, al obieo de acredar a donedad del atamento popuesio. 1 su caso,
eberd justicase que a via de geicn propuesta e asta a 108 PGS eraauicos sobe Gestn
e residuos recogidos en la presene Resolcion.

) Con anteroridad al rasiado de I0s residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la
notificacion previa de dicho trasiado con la antelacion reglamentariamente essblecids, debers
procederse a cumplmentar o documento de idenfificacion, una fraccion del cual deber ser eniregada
al transportista como acompafiamiento de a carga esde su origen al destino previsto. Reydesa
Recycing, SL. (Reydesa Zabaldea) debera registrar y conservar en archio los contratos de.
ratamiento y documentos de identicacion o documento ofical equivalente, durante un periodo no
inferor a tres afos.

) Debera veriicarse que el ransporte a utiizar para el trasiado de los residuos peligrosos hasta
las instalaciones del gestor autorizado reine [os requisitos exgidos por la legisiacion vigente para el
transporte de este ipo de mercancias.

h) Reydesa Recycing, SL. (Reydesa Zabaldea) deber gestionar el aceite usado generado de
conformidad con el Real Decreto 67912006, de 2 de unio, por el que se regula a geston de los aceites.
indusiriales usados.

1) Los residuos de equipos elécticos y electronicos, entre los que se incluyen las limparas
fluorescentes, se gestionaran de conformidad con Io estableckdo en el Real Decrefo 1102015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos elécircos y electronicos. Asimism, los fesiduos de pias y
‘acumuladores deberén cumpir 0 establecido en el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pia
y acumuiadores y Ia gestion ambiental de sus residuos. Se exceptia del cumplimiento de Ias medida
referidas a a disponibiidad de un conlrato de tratamiento suscro con gestor aulorizado, a fa
noticacion previa de trasiado y a cumplimentar el documento de identiicacién, a los residuos que bien
sean entregados a la nfraesiructura de gestion de los sistemas integrados de gestion, 0 bien sean
entregados a as Enfidades Locales para su gestion conjunta conlos residuos municipales y asimiables
e igual naturaleza recogidos selectivamente, siempre que sea acreditada dicha enirega por parte de
Ia entidad local correspondiente. Los jusiicaries de dichas entregas a las Enidades Locales deberdn
conservarse durante un periodo no inferior a fes afios.

) En tanto en cuanto Reydesa Recycling, S.L. (Reydesa Zabalde) sea poseedor de aparatos que:
contengan o puedan contener PCB, debera cumpii 103 requisios que para su corfecta geston se.
seiialan en cf Real Decreo 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminacién y gestin de los poiciorobifenios, policioroterferiios y aparatos que o contengan, y su
posterior modicacion medante Real Decreto 228/2008, de 24 de febrero.






OEBPS/image/AC2144050012.png
La ctapa XRF se emplea iguaimente para la separacion de residuos plésiicos bromados (residuos.
peligrosos) procedentes d a planta de San Antoin de Reydesa.

Este proceso generari corientes de metales separadas para su valorizacion material en empresas
‘especializadas dedicadas a su fusion y afino.

La aspiracién de la nave de metales se plantea con vistas a captar las emisiones de poivo en la
20nas de ransferencia de materiales y evitar la acumulacion de suciedad en las propias maquinas de
separacidn.

*Nave Il Zabaidean e 3):

a) Descontaminacién de RAEE.

Los tipos de operacion de tratamiento que se realizan segin o indicado en ol Anexo XV del Real
Decreto 11072015 son las siguientes:

—R1201 Clasifcacién, separacion o agrupacion de RAEE.
~R1202 Desmontaje de los RAEE.

— R1203. Separacién de los distintos componentes de los RAEE, incluida la retirada de
sustancias peligrosas y extraceion de fluidos, liquidos, aceites y mezclas segin el Anexo Xl

— R1301. Amacenamiento de residuos en el ambito de la recogida, inciuyendo las
nstslaciones de transferencia.

'~ R1302. Almacenamiento de residuos de forma segura previo a su ratamient.

Con una capacidad de tratamiento para Ia linea de descontaminacion de RAEE es de 2.000
toneiadas al afo, este proceso generard residuos peligrosos y materiales no peligrosos objeto de
ratamiento en'a planta de San Antolin de Reydesa.

Para la descontaminacion de RAEES se contaré con una mesa de aproximadamente 5 m2 y
herramientas manuaies para fa descontaminacion manual de componentes peligrosos conlenidos en
s RAEES, separando os componentes pelirosos marcados por la legisiacion vigente.

Se estima que Ia cantidad de RAEEs descontaminados sera de 1700 Uafio y se estima una
‘generacion de 200 Uafio de fesiduos peligrosos y de 100 taio de residuos no peligrosos.

E1 residuo de zorba previamente clasificado en la nave | (parcela n- 5) se trata en Ia méauina con
tecnologia XRT, mediante la cual se separa el aluminio de 103 mefales pesados para trataros en la
posteror etapa XRF por separado (nave |, parceia . 5).

En las instalaciones de Reydesa Recyeling de Zabaldea solo se llevard a cabo la operacion G1
(Operacitn de tratamiento general) y en concreto:

~ Fase 0. Recepeion de los aparatos y desmontaje previo.
~ Fase 1. Extraccion de los componentes, sustancias y mezclas.
—Fase 2. Separacién del resto de fracciones.

b) Almacenamiento de RAEE y Componentes de RAEE.

E1 almacenamiento de RAEE no superard las 75 toneladas.
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‘debers declarar a a Viceconsejeria de Medio Ambiente la memoria resumen que contenga el origen y
cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y Ia relacion de los que se encuentran
‘simacenados temporaimente i final del cercicio objeto de declaracion. Dicha remision se realizara
Junto con el programa de vigiancia ambiental del aio correspondiente.

Bb) En consonancia con el aticulo 64 de Ia citada Ley 712022, de 8 de abr, se dispondrd de un
archivo cronolégico en el que se hara constar la cantidad, naturaieza, cdigo de identiicacion, origen,
métodos, y lugares de ratamiento, asi como 1as fechas de generacidn y cesidn de t0d0s Ios residuos
Dicho archivo se guardara durante al menos 5 afios y se femilia con caracler anual a esta
Viceconsejeria de Medo Ambiente denito del programa de vigilancia ambiental del afio

comespondiente.

Los documentos referenciados en s apartados ), €) (cuando 103 gestores radiquen en teriorio
dela CAPV) ), h)y ) de este apartado serén enviados a a Viceconseieria de Medio Ambiente mediante
transaccion elecironica a ravés de los canales, sistemas 0 apiicaciones informaticas puesios a
disposicion por parte de la Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskadi >
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La calidad de las aguas pluviales de San Blas 27 (PV4 de la tabla propuesta por AAD), serd al que.
las mismas puedan ser vertdas directamente a cauce.

No podrén utlizarse tscnicas de diucion para alcanzar los valores limites de emision. Esta
profibicion no se aplicard en situaciones puntuales de emergencia o peigro cuando su uiizacin
resulte necesara para mifigar Ios efectos nocivos de un vertdo accidental

Esta_autorizacion no ampara e verido de ofras sustancias distintas de las sefialadas
‘explicitamente en esta condicion que puedan originarse en a actiidad.

No se porén superar o

ites establecidos en Ia abla anteror.

Cualquier modificacion que tenga incidencia sobre las aguas residuales generadas serd motivo de
autorizacion previa,

£2:3.4 Instalaciones de depuracién y evacuacion.
Las instalaciones de depuracién o medidas correctoras de las aguas residuales para el conjunto

e las instalaciones indusirales se ajustaran a la documentacién aporiada por la empresa petcionaria
¥ constan basicamente de los siguientes elementos:

Zabaldeasy3 (PV2)

La instalacion es una planta depuradora por cargas (periodica) con un reactor de 35 m? sistema
redox y un sistema de filracin con bomba de piston membrana. La capacidad de tratamiento de esta
planta de depuracicn es de 15 m3hora. £l sstema consta de:

— Sistema de depuracion de aguas residuales.
— Depsitos de acumulacion de los enjuagues.

— Depuracion y precipitacién de los metales pesados.

Los lodos procedentes de los sistemas de depuracidn serén refirados por gestor autorzado.
San Blas 27:

La empresa recogers las aguas de proceso en un tanque en superficie de 240 m? para su
‘aimacenamiento temporalprevio a su depuracion. Desde dicho tanque s bombear ol agua al sistema
e depuracién. El agua depurada resultante de este Gifmo se bombeard a un tanque de superfce de
240 m® de capacidad para su aimacenamiento y laminacion de su verido a colector segin la

condiciones de la autorizacin de verido. Esta configuracion propuesta permite a la planta sequir
funcionando sin realizar veridos de aguas depuradas durante aproximadamente 4 dias. La empresa
instalar un tercer tanque de superfiie de capacidad 240 mP qUE recogerd las aguas pluviales de la

cublertas con vistas a su reutiizacion como aguas de proceso.

La planta depuradora ene una capacidad de 18 mPh (432 mdia) y es de tio fsico-quimico, cuya
principal finaldad es fundamentaimente la eiminacion e sbidos en suspension y metales disueitos.
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Alegacién . 4: Corregir el dato del quinto prrafo de la pagina 13 «Este proceso generard
corrientes de materiales poliméricos (13 500 Yafo) para Ia produceion de oranza para su posteror
ransformacions E dato conforme es 20.115-, que ya aparece recogido en e iimo pérafo de la pagina
12 de 1a propuesta de resolucién.

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

Alegacién n° 5: Respecto al pémafo «Se dispond de dos pérticos de deteccion de radiactvidad
que dispondra de dos paneies, uno a cada lado de la calzada, con dos detectores en cada lado.
También se ispondra de dos bésculas» solo hace referencia 4 Ia instalacion Zabaidea, ya que la
instalacién San Blas también dispone de oiras dos bascuias y ofos dos porticos de detecin.

La redaccién altemativa del pénafo propuesta por la mercanti seria «Cada una de las dos
instalaciones disponen de dos porticos de deteccién de radiactvidad que dispondra de dos paneles por
POrtico, uno a cada lado de la caizada, con dos detectores en cada lado. También, cada una de ella
dispone de dos bésculass.

Respuesta: Se acepta a alegacion y se ha modificado el contenido de Ia resolucion.

Alegacién n° 6: Respecto al pémafo eLas aguas pluviales procedentes de las parcelas 3y 5 de
Zabaldea, aguas pluviales consideradas limpias, ya que fodo el aimacenamiento se reaiza denfro de
ias naves se envia a colector previo paso por i sistema de depuracion que cuenta la instalacions.
Como ya se informd en la AAIDD404_MNS_2024_004 y en la solicitud de permiso de verliio, la
‘Gepuradora ntema que sirve a las parcelas 3 y 5 de Zabaldea no se esti empleando, ya que el veriido
directo cumple los limites del permiso de vertco.

La redaccion atemativa del parrafo propuesta por la mercanti seria «Las aguas pluviales
procedentes de las parcelas 3 y 5 de Zabaldea, aguas pluviales consideradas limpias, ya que todo el
‘smacenamiento se realza dentro de las naves se envia a colector. La parcela cuenta con un sistema
e depuracién que puede emplear en caso de que el vertdo directo o uese posible.»

Respuesta: Se trasiada la alegacién a AAD debido a que es el Srgano competente en materia de
vertidos. En el Anexo I se recogen las Respuestas de dicha enidad. Se procede a modificar of
contenido de Iaresolucion en los términos sefalados por AAD.

Alegacién n° 7: Donde se sefala Nave | (parcela n.® 5) - Separacion de metales (R1201 previa a
Ré),la mercanti desea alegar que la panta dispone de certicado en confomidad de cumplimiento con
1os requistos del artculo 5 del Reglamento (UE) N.2 71512013 de la Comision de 25 de julo de 2013
por el que se establecen crierios para determinar cuéndo a chatarra de cobre deja de ser residuo con
armegio a la Directiva 2008/SBICE del Partamento Europeo y del Consejo; ya que cieras caidades de
cobre y aleaciones de cobre adquieren la categorizacion de producto final Se adjunta dicho certficado
como Anexo I

Por tanto, en conformidad al Anex Il de la Ley 712022, de 8 de abrl, e residuos  suelos.
contaminados para una economia circular, la operacion apicabie a dicha linea s R0403 Reciclado de.
residuos metalicos para la obtencion de chatarra, apicable a Instalaciones que obtienen chatarra a
part de residuos mefalicos cuando el material oblenido alcance e in e la condicion de residuo.

Respuesta: Se inadmite. La inclusion de una nueva operacién de tratamiento debe ramitarse
medante el procedimiento administrativo corespondiente, no siendo Ia fase de alegaciones el cauce.
‘adecuado para ello

Alegacién n.28: La tabla E:2.31 Clasificacion, rigen, medio receptory ocalizacion de los vertdos
o es conforme respecto a la informacién Que s6 recoge en las paginas 12, dado que ef vertio de.
‘aguas pluviales de la pianta San Blas, 27, no se realiza al colector el poligono de Gojan en la
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Por tanto es conforme la modificacibn de Ia tabia para sacar dichas aguas del PV3 y generar un
PV5 ya que dicha coriente iene un punto de vertdo independiente

Las coordenadas del punto de enfronque (PVS) de la salita de Zabaidea al colector de pluviales
e Alava Agencia de Desarrollo es X'528 73 Y- 4.754.008.

AAD et de acuerdo con Ia propuesta del alegante, exceptuando que las coordenadas indicad:
para el punto de vertdo de Zabaldea no son corfectas, por 0 que solicia que se haga la modificacion
enla Propuesta de Resolucion, conforme a l indicado en los puntos ) y b)del presente escro.
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Nave I parcela n* 3).

a) Almacenamiento y descontaminacion de RAEE

~ Descontaminacién de RAEES (R1201, R1202, R1203) (6.1 Operacién de ratamiento general).
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*Vertido PV3 (San Blas 27) (Actidad 2):

Voumen o g3 e
Caudalpntanora T00mihor
Caudal medohors 1000mihora
Voumen ota anual 250m

E1 volumen total anual seré revisado por AAD anusimente.
* Vertdo PV4 (Zabaidea 1): 400 Lidia.
E£:2:3.3 Valores limit de vertido

Los parémelros de verlido a red de saneamiento serén los establecidos en el Reglamento
Reguiador el Vertdo y Depuracién de las Aguas Residuales del Poligono Indusirial de Goiain al que.
Vierten las instalaciones y que s@ elacionan a continuacion, con os imites méximos que se especifcan
para cada uno de ellos:
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Todas las aguas que se consideran a fratar e centralzan en ¢l depsito de cfuentes y de este se-
bombean a un reactor de depuracién que tiene un volumen de 42 . en & se dan los procesos de.
coagulacién, neutralizacion, floculacion y precipitacion de Ios hidrcxidos metalicos. Es un proceso
discontinuo, por cargas.

Una vez los s3lidos se han decantado, el lodo situado en el fondo del reactor se bombea a un itro
de prensa donde Ios lodos se deshidratan para formar la correspondiente torta y posteriormente se
‘gestionan mediante gestor autorizado.

Los camiones que transporten material 2, o desde la empresa Reydesa Recycing, SL. (Reydesa
Zabaldea) deberan llevar a carga protegida de tal manera que se garantice que o se va a producir
ningin derame en la urbanizacidn del poligono industrial de Goiain y en el caso de que se produzca
algin derrame accidental, Reydesa Recycing, S.L_ (Reydesa Zabaldea) serd la encargada de la
limpieza y adecuada gestion del material derramado.

Se dispond de una arqueta de control para cada tipo de agua residual autorizada, que deberd
reunir las caracteristicas necesarias para poder obtener muesiras representativas. de 05 veridos y
comprobar el endimiento de las instalaciones de depuracion. Las arquetas estardn situadas en lugar
e acceso directo para su inspeccion, cuando se estime oportuno, por parte de la Administracion de la
Comunidad Autsnoma del Pais Vasco y por parte de AAD o en quien delegue.

“Todos os elementos de control del vertido de la empresa se instalarén en el inferior de Ia parcela
n 1a que realiza la actidad (arqueta para albergar e Raven Eye, armario para instalacion de la
instrumentacion del controldel verido.) a excepcion de la arqueta de contro de vertidos que deberd
estar en el exterior de la parcela y fendra unas dimensiones tales que se pueda albergar en su nterior
un toma.muesiras 24 horas.

AAD 0 aquel en quien delegue, haré anilisis perisdicos del vertdo realizado por Reydesa
Recyciing, SL.

AAD, en funcién de os resuitados obtenidos en los andliss periddicos citados en el punto anterior,
podra solicitar a la empresa la instalacion de un sistema de caracterizacin en continuo mediants.
Sondas, del vertdo que haga al colector general de saneamiento del poligono, en una o amba
actidades. Dicho sistema de caracterzacion dispondra de tecnologia a través de una plataforma y
permita conocer a AAD, de forma dircis, s datos en tiempo real. E sistema de caracterizacién de
Vertidos serd defnido por AAD. La empresa encargada del mantenimiento de fa insirumentacion debera
contar con el visto bueno de AAD, debiendo Reydesa Recyciing, SL. acreditar su contratacion,
mediante la presentacion del correspondiente conlrato. AAD podra supervisar fa nstrumentacion y su
mantenimiento cuando lo considere necesario,

i se comprobase Ia insuficiencia de las medidas correctoras adoptadss, la entidad tiular, como
responsable del cumplimiento de las condiciones de a autorizacién, deber ejocutar as modifcaciones.
precisas en las nstalaciones de depuracion  fin de ajustar o verldo a s caracteristicas aulorizads
previa comunicacion a la Viceconssjeria de Sostenibiidad Ambiental.

Se prohibe el tratamiento de aguas residuales procedentes de ofras actividades, para su
‘Gepuracion en las nstalaciones de Reydesa Recycling, S.L.

E:2:35 Condicionantes especificas.
La empresa deber realizar su actividad y acopios de material bajo cubierta, con el in de evtar

arrastres de material a la red de saneamiento y de cara a poder garanizar a futuro, una separacién
efectiva de las aguas pluviales y de proceso y sanitaras en el poligono industrial Goiain.





OEBPS/image/AC21440500123.png
K) En la medida en que Reydesa Recycling, SL (Reydesa Zabaldea) sea poseedor de la
sustancias usadas defindas en el Reglamento (UE) 2024/590 del Parlamento Europeo y del Consefo,
de 7 de febrero de 2024, sobre las sustancias que adotan la capa de 0Z0no, y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.* 1005, estas se recuperaran para su destruccién por medios técnicos aprobados.
porlas partes o mediante cualquier ofro medio tcnico de desiruceisn aceptable desde el punto de vista
el medio ambiente, 0 con fines de recicado o regeneracion durante las operaciones de revisicn y
mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje 0 destruccion.

1) Anuaimente Reydesa Recycing, S L (Reydesa Zabaldea) deberd decirar a la Viceconsejeri
e Medio Ambiente el orgen y cantidad de 10 residuos peligrosos producidos, su desiino y la elacion
e los que se encuentran almacenados temporalmente al final del efercicio objeto de deciaracion. Dicha
remision se realizard junto con el programa de vigiancia amblental del aio correspondiente.

m) De conformidad con o establecido en el articulo 65 de la Ley 712022, de & de abri, de resicuos.
y suelos contaminados para una economia circular, Reydesa Recycing, S.L_ (Reydesa Zabaldea)
‘debera declarar a a Viceconsejeria de Medio Ambirie la memoria resumen que cotenga el orgen y
cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y Ia relacion de los que se encuentran
‘simacenados temporalmente al final del cercicio objeto de declaracion. Dicha remisian se realizara
Junto con el programa de vigiancia ambiental del o correspondiente.

4o 64 de la ctada Ley 712022, de 8 de abri, se dispondra de un

nstar la cantdad, naturaleza, c5digo de identiicacién, origen,
métodos, y ugares de ratamiento, asi como las fechas de generacion y cesién de todos los residuos.
Dicho archivo se guardara durante al menos 5 afos y se femilia con caracler anual a esta
Viceconseferia_de Medo Ambiente dentto del programa de vigilancia ambiental del afio
comespondiente.

0) A fin de cumplimentar uno de los princpios esenciales de Ia gestion de residuos peligrosos, el
cual es la minimizacion de la produccion de dichos residuos, Reydesa Recycling, S (Reydesa
Zabaldea) debera elaborar y presenar anfe esta Viceconséjeria de Medio Ambiente con una
periodicidad minima de cuatro afios, un Plan de Reduccién en la produccién de residuos peligrosos al
¥ como establece el artculo 18.7 de la Ley 71202, de 8 de abrl, de residuos y suelos contaminados
para una economia circular siempre y cuando o queden exenios de esta obigacién.

P) Si Reydesa Recycing, S L (Reydesa Zabaldea) fuera el poseedor final de un envase comercial
o industria debera dar cumplimiento a las obigaciones establecidas en el artculo 44 del Real Decreto
105512022, de 27 de diciembre.

q) Los documentos referenciados en los apartados )y ) (cuando os gestores radiquen en teriorio
e 1a CAPV), ), m) y n) de este apariado serén enviados a la Viceconsejeria de Medio Ambiente
mediante transaccion electrinica a ravés de los canales, sistemas o aplicaciones informaticas puesios.
disposicion por parte de la Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskadi

) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Reydesa Recycing,
SL (Reydesa Zabaldea) deberd dar cumpimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto
1081991 (art. 3 para Ia prevencion y reduccién de a contaminacien del medio ambiente producida por

s operaciones de manipulacion para su gestién de [0s residuos que contengan
‘amianto, se realzaran de acuerdo a las exigencias esiabiecidas en el Real Decreto 3952006 por of
que se establecen [as disposiciones minimas de seguridad y salud apitcables a s trabajos con riesgo
e exposicion al amianto.
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ANEXO N
ANALISIS DE LAS ALEGACIONES.
TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA

En el frémite de informacién piblica realizado por el Organo ambiental en el marco del
procedimiento de_autorzacion ambiental infegrada correspondiente  la actidad promovida por
Reydesa Recycing, SL. (Reydesa Zabakdea) en Leguto se han recihido distintos escrios de
alegaciones que, de forma resumida, se exponen a continuacin junto con las consideraciones del
6rgano ambienta al respecto.

Alegacién primera.— Antecedentes de sniestradad e inseguridad ambiental

La planta Reydesa, pertencciente al Grupo OTUA, ha protagonizado incidentes que generan dudas.
‘sobre su capacidad para ampiiar o modifcar sustanciaimente su actvidad sin garaniias extremas. Cabe
destacar el incendio de mayo de 2024, que obiigd al confinamiento e la poblacion vecina debido a la
toxicidad del humo. Estos sucesos no son aislados y demuesiran una gesfion del resgo insuficiente
para una planta dedicada al recicile de residuos complejos  elementos con componentes de alta
toxicidad.

Respuesta:

La alegacion se refiere a un suceso ocurrido en la panta de Reydesa Recycing, S, ubicada en
la calle San Antolin del Poligono Industrial Goiain (AAIDD351), donde se desarmola la actividad de.
ratamiento de residuos para la recuperacicn de metales.

Las modificaciones referdas en el presente documento se refieren a las de Reydesa Recycing,
SL enlas instalaciones ubicadas ena calle Zabaldea n 1, 3y n 25, y San Blas del Poligono Industrial
Goiain, donde se desarrolla una actvidad ya implantada consisente en el tratamiento de residuos.

i bien se trata de plantas pertenecientes al mismo grupo industrial se rata de dos instalaciones.
y de dos autorizaciones independientes.

Alegacién segund.— Impatcio persistente por emisiones atmosféricas y ruidos:
Los nicleos de poblacion de Urrunaga y Goiain suffen de forma constante:

- Emisiones difusas y olores: La actvidad genera particulas y gases que, dependiendo de la
direccién del viento, afectan directamente a I calidad el aife respirado por los vecinos. Asi Se ha
comprobado en mediciones realizadas en los Gtimos aios.

- Contaminacion acistica: El funcionamiento de la maquinaria pesada y el trasiego de residuos.
compleos producen niveles de fido que superan habitualmene los umbrales de cofor residencial
generando queas constantes de la comunidad que no han sido debidamente atendidas por parte de
las insttuciones y del propio grupo industrial

Respuesta:

Lainstalacion se stia aproximadamente & 1.000 mefros al sur e fos nicleos de Urnunaga y Gojain,
1o que supone una distancia relevante respecto a estas zonas.

En relacién con las afecciones acisticas sefialadas, los iimos confroles de uido y las
inspecciones reaizadas por el Servicio de Inspeccion Ambiental el Departamento de Indusira,

Transicién Energética y Sostenibildad no han detectado incumplimientos de los limites aplicabies en
materia de ruido,
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+ Parcela San Blas 27:

a) Separacion de materiles poliméricos de residuos pesados y igeros de VFU (R1201 previa a
R3).

Se realizan las operaciones de separacin de materiales poliméricos valorizables obtenidos del
ratamiento de las fracciones pesada y igera de Ia fragmentacion de los vehiculos fuera de uso.

Con una capacidad de tratamiento de 149.000 foneladas al afo, de esta operacién se obtienen
unas 20,115 tlafio de materiales poliméicos y 3.725 Yafo de materiales metalicos y cable para su
valorizacién materal y se pasan a a linea de fabricacién de combustbie derivado de residuos una
125160 Yafo. El proceso a apicar incluye una primera etapa de clasifcacion granulomética que.
‘Gescartari los materiales e tamaiios extremos no susceptbies de separacion densimética himeda.

Las fraceiones de granulometria infermedia serén somefidas a una etapa de clasifcacién por aire
con un equipo de 2igzag para descartar los materiles de menor densidad aparente que serdn
Gescartados.

La fraccion pesada oblenida serd dirigida a un equipo separador que uiiiza radiacin infrarrcja
cercana para separar restos e madera presentes que pueden interfri en las posteriores etapas de.
tratamiento. La mezcia de materiales poiméricos asi obtenida sera sometida a una etapa de lavado
con agua y posteriormente se elimina i agua ufiizada para ¢ avado.

La mezcla de materiales poliméricos asi oblenida se somele a varias elapas consecufivas de
‘separacidn densimérica himeda con densidad controlada para la separacion de familias compatibies
‘Ge mateiales poiméricos para su posterior valorizacion

Estas operaciones de separacién densimétrica generan lodos que serin gestionados una vez ha
sido refrado e exceso de agua.

Este proceso generara correntes de materales polméricos (20.115 tafo) para Ia produccién de
‘ranza para su posterior ransformacién y ora destinada a a preparacion como combustibie (125.160
afio) Generar asi mismo un efuente de aguas de proceso obieto de tratamiento previo a verido.

b) Preparacion de combustiles derivados de residuos. (CDR), corte y separacién de PVC de
residuos pesados y ligeros de VFU (R1201, R1203, R1208 previa a R1).

Este proceso tiene una capacidad de tratamiento de 125160 o de materiales poiméricos
(proceso de autogestion) y contaré con una méquina de corte dotada de aspiracion y itro de mangas

 una etapa de separacion e PVC utiizando un equipo de defeccién porrayos X y eyeccion neumaica.
Generard una fraccion de materiales poiiméricos con contenido en coro nferor al 1 % diigida a la
preparacion de CDR (73,010 afio)y otra con contenido en cloro superior l 1% dirgida a eiminacion
(52150 taio).

E1 proceso consiste en la operacién de separacién del PVC contenido en la mezcla de materiales.
poiméricos destinados a valorzacion energéfica. Se trata de mezclas de materiales poiméricos.
generados en las operaciones de tratamiento de Ias fraccions pesada y ligera de Ia fragmentacion de
fos vehiculos fuera de uso.

Posteriomente, se pasa a la etapa de trtracién, fa cual se frata de una operacion de reduccion
de tamafio de particuia a aplicar a la fraccion polimérica destinada a valorizacion energética para
cumplr Ia especiicacion de tamafio miximo admisibie en slgunas instalaciones que wilizan este fipo
de combustibles utiizando sistema de inyeccién. Se tata de un equipo dotado de captacion de
patticuas.






